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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1998 
सा . का . नि . 654( अ ). - भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( i ) तारीख 1 मार्च, 1997 को सा . का . नि . 100 ( अ ) 
के अन्तर्गत पृष्ठ 72 से 78 तक प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 13/97 - सीमाशुल्फ , तारीख 1 मार्च, 1997 
में , 

पृष्ठ 77 पर , उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में , सूची क में , क्रम सं. 80 के सामने, स्तम्भ ( 4 ) में "इलैक्ट्रानगन टेलीविजन पिक्चर 
ट्युब या कैथोड रे ट्यूब " को " इलैक्ट्रामगन , टेलीविजन पिक्चर ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब " पक्षा जाए । 

[ फा. सं. 354/ 120 /98 - टी . आर. यू. ] 

श्रीनिवास टाटा, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 3rd November, 1998 


G . S. R . 654 (E ). — In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 13 /97 -Customs, dated the 1st March, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II , Section 3 , 
Sub -section (i) vide G . S .R . 100 (E ), dated the 1st March , 1997 at pages 72 to 78 . 

At page 77, in the Table below the said notification , in LIST A , against S. No. 80 , in column (4), for " Electron Gun 
Television picture tubes or Cathode Ray Tubes. " read " Electron Guns , Television picture tubes or Cathode Ray Tubes. " 
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